notes;- 

ALL RESISTORS except RG3,G4 i GG, & 03 ARE TYPE CRZS 5% 
RESISTORS RG3 3c RGG ARE TYPE CR 37 5% 

diodes di- 6 & 33 ARE ,n3 

• DIODES D 9 -I 7 , 25 - 3 'e ARE TAE 1075 
diodes di$, ao-ai are tae iiso (in • 4 - 004 ') 

DIODE DIS IS A IS V ZENER (TAE II5B) 
diode D23 IS A 7-5 V ZENER (TAE H58) 

DIODE Dfifc-iS A 27V ZENER (TAE MSS') 

TRANSISTORS TRI - 13 , 35 , 3 S & 39 ARE TAEMI 59 (ST\ 300 ) 
TRANSISTOR TR 2 G> IS A TAE 1221 (ZT\*S 4 f) ^ 

TRANSISTORS TR 2T-34,3& ARE TAE IOBG (2.TX 34*iJ 
TRANSISTOR TR 37 IS A TAE 1EQZ (BF337) 

CAPACITOR CIO IS 40 V WORKING 
CAPACITOR Cll IS 25V. WORKING, 

CAPACITORS CIS S- 13 ARE IGOV. WORKING, 

CAPACITOR 04- IS 250V, WORKING. 

LAMPS LPl-3 ARE 54 H NEONS (TA 93l) '' 

CHOKE L3 IS TAU 4-ZSO 

HEATSINK' >oR TR -37 '5 REDPOINT TYPE SP 

Scan: Roland Huisman. Special thanks to Peter Lee 
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